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सं . 101 ] 


No. 101 ] 


श्रम मंत्रालय 
( केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड ) 

संकल्प 

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2001 
सं. यू - 23013 / 02 /01- एल. डब्ल्यू . - ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड, बर्न स्टेन्डर्ड कंपनी लिमिटेड बर्नपुर वर्क्स, बर्नपुर, बर्दवान के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम 
के उत्सादन के प्रश्न की जांच करने के लिए समिति गठित करता है । समिति का संघटन और उसके विचारार्थविषय निम्नानुसार होंगे : 
( 1 ) श्री सूर्याकान्त बागल, महासचिव , 

सदस्य 
हिन्द मजदूर सभा, 
महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल, ए- 28 विनीत नगर 
बी पी टी स्टॉफ क्वार्टर्स , कालाचौकी , 

मुंबई -400033 
( 2 ) श्री एस. सी . मनचन्दा, 

सदस्य 
कार्यकारी निदेशक ( आई. आर . ) 
रेल मंत्रालय , रेल भवन , 

नई दिल्ली 
( 3 ) क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ), 

सदस्य संयोजक 
आसनसोल 
2. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : -- 

बर्न स्टेन्डर्ड कंपनी लिमिटेड, बर्नपुर, पर्स, बर्नपुर , बर्दवान के प्रतिष्ठान में हैल्पर मेट, उत्तरवाई, संदेशवाहक , श्लंगमैन 

पर्यवेक्षक , सुरक्षा गार्डी, सफाई कर्ता और माली के ऑब/कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यचालन का अध्यन करना और 
. उपयुक्त अनुशंसाएं करना कि ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम , 1970 को धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में 
रखते हुए बर्न स्टेन्डर्ड कंपनी मिलिटेड , बर्नपुर वर्क्स, बर्नपुर, बर्दवान के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम के उपर्युक्त जांच/ कार्यों में ठेका 

श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए या नहीं । 
1042. GI/ 2001 
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टी. ए. श्रीनिवासन, सचिव 
MINISTRY OF LABOUR 
(Central Advisory Contract Labour Board ) 

RESOLUTION 

New Delhi, the 3rd April, 2001 
No. U -23013 /02 /01-LW .- - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question of abolition of contract labour in the establishment of Burn Standard Company Limited, Burnpur Works, 
Burnpur, Burdwan . The composition of the Committee and its terms of reference will be as under : 
(1) Shri Suryakant Bagal, 

Member 
General Secretary , 
Hind Mazdoor Sabha, 
Maharashtra State Council , 
A -28 , " Vinit Nagar" B . P. T . Staff Quarters 

Kalachowky, Mumbai 400033 . 
(2 ) Shri S . C . Manchanda, 

Member 
Executive Director, ( IR ), 
Ministry of Railways, Rail Bhavan , 

New Delhi. 
(3 ) R .L .C . ( C ), Asansol 

Member- Convenor 
2. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows : 
“ To study the working of contract labour system in the jobs/works of helper mate, unloading ,messenger, 
shungman , suprvisor, security guards, cleaner and mali in the establishment of Burn Standard Company 
Limited , Burnpur Works, Burnpur, Burdwan and to make suitable recommendations whether or not the 
employment of contract labour in the above jobs /works in the establishment of Burn Standard Company , 
Limited , Burnpur Works, Burnpur, Burdwan be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of 

the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, 1970" . 

3. The Headquarter of the Committee will be at Asansol. The Committec should submit its report by the end of April , 
2001. 

T. A , SRINIVASAN , Secy. 
.. संकल्प 

s fortit, 3 , 2001 
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प्रकाशित, बोस संस्थान कलकत्ता के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति के गठन से संबंधित श्रम मंत्रालय के 
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एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् : 
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. T . G , Hora 
RESOLUTION 

New Delhi, the 3rd April, 2001 
No. U -23013 / 18 /2000 -LW . — In partial modification of para 2 of the Government of India , in the Ministry of 
Labour s Resolution No. U -23013/ 18 /2000 -LW dated 24 -8 - 2000, published in the Gazettc of India , Extraordinary, Part 
1, Section - 1, dated 24th August, 2000 relating to the constitution of a Committee to go into the question of abolition of 
contract labour in the establishment of Bose Institute , Calcutta , the Central Advisory Contract Labour Board hereby 
makes the following amendments, namely :-- 

" In the said resolution , in line 3 , para 2 after the words " Guards” , insert " cook , helpers/cook -inates" in scholar Hostel" . 


T . A . SRINIVASAN , Secy . 
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